Sechstes Kapitel.
ZusammeBgesetzte Stromkreise.
28. Zwei parallelgeschaltete Impedanzen in Reihe mit einer dritten. — 24. Die Wheatstonesche Briicke fiir Wechselstrom. — 25. Erzeugung von 90° Phasen-versehiebung zwisohen Strom und ' Spannung. — 26. Die Sohaltungen von Boucherot. — 27. Spannungsregelung einer Leiiung durch Blindstrom. — 28. Be-rechnung von Stromverteilungen durch Superposition.
Unter zusammengesetzten Stromkreisen sollen solche verstanden werden, die z. T. durch. Reihenschaltung und z. T. durch Parallol-schaltung entstehen. An Hand einiger Beispiele soil die Anwendung der graphischen und symbolischen Methoden weiter geiibt werden.
23. Zwei parallelgeschaltete Scheinwiderstande in Reihe mit
einem dritten.
In einem Stromkreis sind nach Fig. 43 zwei parallel© Schcin-widerstande z^ 23 mit einem dritten z0 in Eeihe geschaltet. Es soil untersucht werden, wann der resultierende Schein-widerstand bei Unterbrechung* eines Zweiges seinem Betrag nach unverandert bleibt.
Es seien in Fig. 44 z^ = OA und z^ = OB unter ihren Phasen-winkeln cp gegen irgendeine Anfangsrichtung aufgetragen.
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Fig. 43.
